الملخص العردى 


المقد : 
ألم الفخذ هو حالة شائعة و معوقة تصيب المرضى في 
مختلف المراحل العمريه. التشخيص التفريقي لألم الفخذ 
واسع ويمثل تحديا شخصيا. إن التصوير بالرنين 
الناتجه عن الصدمات,الكسور الإجهاديه و النخر اللاوعائي 
في رأس عظمة الفخذ. 

أصتتخ التضصوين بالرتين المفعناظيسكىئ هخ الوشميلة 
المفضيله لصوم عرض تخسر الغظام .اتةه فى قاحة 
الحساسيه و الخصوصيه النوعيه. تظهر عادة صور الزمن 
الأول(11) في الرنين إصابه ساعيه "مثل الحبل" مع 
إنخفاض كثافة الإشارة في رأس عظمة الفخذ من الناحية 
الأمامية العلوية, و "علامة خط مزدوج" يمكن مشاهدته 
على تلل الزن انى 12 
يعتبر التصوير بالرنين المغناطيسي أداه قيمه في 
التشخيص المبكر لمرض (ليغ كافيه بيرثيز) أو اكتشافه 
قبل ظهوره في الاشعه العاديه. كماانه يوضح مدى 
أمتذادة فى المشاشية: 


الكسور الخفيه في المرضي كبار السن هي واحدة من 
العلامات الأكثر شيوعا والتي تتطلب تصوير مفصل الفخذ 
بالرنين المغناطيسي وخاصة في مرضي هشاشة العظام, 
قد لا تبين أفلام الأشعه العاديه الكسر,المسح الذري 
للعظام قد يبين زيادة الامتصاص بعد عدة أيام من حدوث 
الكسين: يغثير التصوير بالزتين المغتناظطيني: حساسن للغانة 
في الكشف عن الكسر و الارتشاح المحيط به و ذلك بعد 
حدوث الكسرمباشرة 

الشات الزئيشنية فى ضور الرئين المقناظيتسى 
للالتهابات سريعه التدمير في مفصل الفخذ تشتمل على 
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وذمة نخاع العظام في رأس عظا الف E‏ لقة عنة 
الطبيفية ,غلل بحت السسقله التق لى _الإضتافه الى 
ماما نخفضة الإشاره با| ا 


تعد هشاشة العظام المؤقته في مفصل الفخذ سبب غير 
شائع لألم مفصل الفخذ و تؤثر غالبا على الرجال الأصحاء 
فى منتضفه الغمر» أيضا على النتشناء في الثلة الأختير 
فز الول 

إن التصوير بالرنين المغناطيسي للخلع الخلقي في الفخذ 
له الغديو من الهرانا:قموعين تداخلن وتو مودى: ك 
مؤلم, ولا ينطوي على اشعاعات مؤينة. التصوير بالرنين 
المفباظيسين ور الصور انر نة في مقاطع رة 


متعد د 60 


التصوير بالرنين المغناطيسي للفخذ ليس مفيد فقط 
لتأكيد نجاح عمليه الرد ولكن قد يساعد أيضا على تنبو 
النتائج من خلال تقييم عمليات الخلع التالية. 
الهدف من البحث: 

الهدف من هذا العمل هو تقييم دور التصوير بالرنين 
الفا طم فى شتخيض إضاناف راس عة الفكة ا 
عدا الورميه منها. 
المرضي وطرق البحث: 


تم تنفيذ العمل البحثي على 40 مريضا ممن يعانون من 
العظام والعلاج الطفي إلى قسم الا نة ال وة فى 
مستتفن :طط الجامعني الفخص مال فن ال طن 
اض امحذف الاراسسه من ارتل 2015 القن 
اغسطس 2016. 
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ولقد خضع كل المرضي للآتي: 
أ الجضول على التارية المتدرضى تذقة: من العرصي.: 
ب- الفحص الإكلينيكي الدقيق لمفصل الفخذ. 
الآتي: 
0 الأشعه العاديه. 
6 :أشعة الرتين: المغناطيسئ: 
0 الموجات فوق الصوتيه. 
نتائج البحث: : 
ارت الدرافه لی 40 ريض مف انون من امد اط 
4 إلي 65 سنه وكان هؤلاء المرضي يعانون من آلام 
مفصل الفخذ الحادة ال 


النخر اللاوعائي 12 مريض, التهاب الال 
مرضي,هشاشة العظام اه 4 مرضي,إلتهاب 
المفاصل البكتيري 4 مرضي,خلع مفصل الفخذ التطوري 
5 مرضي, ليغ كافيه بيرثيز 4 مرضي, انزلاق مشاش 
راس الفح 3 مرضي والكتشن الاجبادى اتان من 
المرضي. 


الخلاصه: 


ان التصوير بالرنين المغناطيسي يجب أن يقترح في 
الك ها ات غين الووصية ر اس عخطمة ال ةف 
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الوقنيلة المففضيلة:في التخيصض: دون التغورض 
للاشعاعات المؤينه وعندما تكون الأشعه العاديه غير 


ان التضوين بالرتيق الفغناطيسي: وسيله ذقيقة :وغالية 
الحساسية. لتشخيص" اضابات .راش عظمة الفخذ مثل 
النخر اللاوعائي,مرض بيرثز, انزلاق مشاش راس 
الفخذ,التهاب المفاصل والكسور الخفيه ويستخدم أيضا 
تى تقييم وتقسنيم آضابات راس .عظمة الفخذ لمساعدة 
الجراح ليس فقط لفهم المرض ولكن ايضا لاتخاذ القرار 
للتدخل الجراحي . 


